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del tempio vvlgarmente detto le gallvce. 

Capitolo X I . 

P P R E S S O i Trofei di Mario fi uede il feguente edificio di figura ritonda, il qua- 
lcdopola machina del Pantheon, e la maggior fabrica di Roma di Ritondita. 
Quefto luogo uolgarmente chiamanoleGalluce, onde alcunihanno detto, che 
quiui era la Bafilica di Caio,& di Lucio, la quale infieme con un bel portico fece fa 
reAuguftoanomediCaio, & di Lucio fuoi nepotijil che non credo elfer uero 

.. r - 1 1 perche quefto edificio non ha alcunadi quelle parti, che fi ricercano nelle balili- 

^j^oaheome fi facelfero ho detto di fopra nel terzo libro , quando fecondo quello che nedice 
Vitmuio diuifai i luoghi delle piazze ; E pero io credo ch'egli fulfe un Tempio. E‘ quefto edificio 
V tt o di pictra cotta, e doueua elfere inueftito di marmo,ma hora e tutto Ipogliato.La Celia di mezo, 
T ualee ritonda perfetta,ediuifa in died faccie ,& : in ciafcurta facciahaunacapeUacacciata nella 
a oifezza de i muri , fuor che nella faccia, oue e l’entrata . Le due Celle, che fono da i lati doueuano 
ffere ornatifsime , perche ui fi ueggono mold nicchi , & e uerilimile che ui fuffero colonne,& altri 
omamenti,i quali accompagnando i detti nicchi doueano fare bellifsimo effetto . Quelli , che or- 
dinarono a San Pietro la capella deU'Imperatore,& ciuella del Re di Francia , le quali fono Rate poi 
ruinate, prefero l’efempio da q uefto edificio, il quale hauendo da tutte le fue parti, membri, che fono 
in luo ai contraforti,e fortifsimo,& gia tanto tempo e ancora in piedi. Di quefto Tempio per- 

che (come ho detto) non ui fi uede ornamento alcuno ho fatto unatauolafola, nella quale e la pian- 
ta,8d’alzato di dentro . 


















